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  جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الأول ) - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

  هل هناك مقدار معين من الماء يكفي للاستنجاء؟ الشيخ عبد الله الغديان

  عبدالله الغديان


  
  هل هناك مقدار معين من الماء يكفي للاستنجاء الجواب الشخص يستنجي بالماء او يستجمر بالتراب او يجمع بينهما والجمع بينهما افضل يستجمر بالتراب او بثلاثة احجار ثم يستنجي بالماء. ومقدار الاستنجاء ومقدار الماء الذي يكفي
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  الاستنجاء هو الماء الذي يزيل اثر الخارج. وبالله التوفيق
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